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Data File Name 17B07474F2b.D 
Data File Path D:\Msd22\Juil06\2307\ 

Operator 49 
Date Acquired 7/23/2006 14:33 
Acq. Method File MAN„52.M 

Sample Name 178/07 995474 F2 
Viai Number 7 

Misc Info 178/07 995474 Fraction 2 dans 400mL 
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Temps de retention, temps de retention relatif et target Signal (M1) 
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Name 

Rfit Time 

RelRptTime 

Tarciftt Sinnal 

Taroet Resoonse 

5a Androstanol AC 

10.69 


256 

6,790,329 

Etiochoianolone AC 

14,38 

1.345 

272 

30,616,404 

Androsterone AC 

14.65 

1.370 

272 

44,803,237 

5b Androstan 3a 17b diol dlAC 

0.00 

0.000 

256 



5a Androstan 3a 1 7b diol dlAC 

0.00 

0.000 

316 



1 1 KetoEtiocholanolone AC 

0.00 

0.000 

271 



Sh Prpnnan 3a 20a diol diAC 

00 

0,000 

284 




M2 signal 


Name 

01 signal 

01 Response 

01 Ratio 

5a Androstanol AC 

243 

7,142,048 

105.2 

Etiochclanolone AC 

257 

19,396,055 

63.4 

Androsterone AC 

257 

19,255,218 

43.0 

5b Androstan 3a 17b dioi diAC 

316 



0.0 

5a Androstan 3a 17b diol diAC 

241 



0.0 

11 KetoEtiocholanolone AC 

191 



0.0 

Sh Prptinan 3a 20a diol diAC 

269 

f> 
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M3 signal 


tviame 

0? Rional 

02 Resoonse 

O? Ratio 

5a Androstanol AC 

204 

3,868,152 

57.0 

Etiochclanolone AC 

201 

11,568.610 

37.8 

Androsterone AC 

218 

13,516,338 

30.2 

5b Androstan 3a 17b diol diAC 

241 



0,0 

5a Androstan 3a 17b diol diAC 

256 



0.0 

11 KetoEtiocholanolone AC 

286 



0.0 

.-^h Preanan 3a 2na diol diAC 

344 



0.0 
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